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本書は、本製品の取扱いについて説明しております。 

本製品をお使いになるおに必ずお読みになり、正しくご使用くださし、。また、裏面のま意事項もぶ、 
ずお読みください。 



本製品の PIN コード(パスキー）は1234です。 




く右ユニット> 




ペアリング ( POWER ) ボタン 



本製品をお使いになる前に巧電をしていただく必要があリます。 

く PC 充電の場合> 

①あらかじめパソコンの電源を ON にしておいてくださし、。 

@付属のヘッドセット充電器に付属の US 目ケーブルを挿します。 

ケーブルの反対側をパソコンの USB ポートに挿します。 

@充電が開始されるとホ色 LED ランプが点滅し、その後点灯します。 

④充電が完了すると、 LED ランプは消灯します。ケーブルを抜いてください。 

く AC アダプター充電の場合> 

① AC アダプターをコンセントに差し込みます。 

@付属のヘッドセット充電器に付属の US 目ケーブルを挿します。 

ケーブルの反対側を AC アダプターの USB コネクターに挿します。 

感充電が開始されるとホ色 LED ランプが点滅し、その後点灯します。 

感充電が完了すると、 LED ランプは消灯します。ケーブルをおいてください。 


t 夕 

ミち意 

-充電中は、本製品をご使巧になれません。 

-最初の充電には、約2〜3時間かかります。導入後の日常の充電は、パ'ッテ 
リー残量によって異なります。 



•• 

警告 

金属のものに近づけたり、バッテリーをシヨートさせると怪我や火災の兄となり 
ます。絶対におやめくださし、。 

巧電には、イ寸属の USB ケーブルのみお使いくださし、。他のケーカレ、または巧 
電機器でのご利用はな障しておりません。また、を除ですので絶対にお使いに 
ならないでください。 


く Bluetooth へッドセツトを巧電スタンドに装着したところ> 


r #| 本製品を充電スタンドに装着する場合、正しい向きで装着してください。誤った 
向きで充電を行ラと本製品が巧障するおそれがあります。 

警告 



くパソコンまたは AC コンセントに接続します> 

家庭用10 0 V コンセ 



嚇かタトの装 




本聲品と Bluetooth 搭載携帯電話のペアリング臘続の認証)作業を巧います。 


1 . 本製品の電源が OFF になっていることを確認します。 

電源ボタンを約8秒間、青色 LED ランプと赤色 LED ランプが交互に点滅するまで押 
し続けてください。 

2. Blue 扣饥 h 搭載携帯電話の付属マニュアル游こしたがって、ペアリング朋期設 
苗を巧ってくださし、。 

3. 本製品が順巧が応ペアリングコードでの接続を試みます。 

携帯電話で認証巧のバスキーが要求されましたら「1234」を入力してください。 

4. ペアリングが成功すると青色 LED ランス赤色 LED ランプの交互点滅から、青色 
LED ランプの約3砂毎に1回点滅にをわり接続完了となります。 

5. ペアリングが失敗した場合は、本製品の電源をオフにしち度手順1からやり直し 
てください。 

X 携帯電話の機種によって、携帯電話側の表示方法はまなります。必ずご利用されてい 
る携帯電話の付属マニュアルをご参照ください。 

X 携帯電話の機種によって、リダイヤル機能がご利巧いただけます。リダイヤル機能を 
使用した場合は、最後にかけた電話番号へ発信をします。 

X これらの動作は携帯電話の機種によっては対応しないものがあります。 


r #| -本製品と接続を巧う受信機との距離を近くし障害物がない場所 
1*^ で巧つてくだをい。 

ま B ペアリングコ—ドが対なしていないなど、全ての Bluetooth 搭載携 

帯電話との組み合わせで動作は巧証しておりません。 

-弾なでは、本製品と携帯電話との接続については、サポートを承つ 
ておりません。また、携帯電話の対応機種に関しては、通話のみ巧 
認しております。 



本製品の各ボタン機能と LED ランプの機能を説明します。ご使巧する機器によっては一部の操作が実行できない場合がございます。 
機能一覧ま 


が 態 

操作 

LED イン ジケーター 

アラーム音 

電源 ON 

電源 OFF 時に、4秒間ペアリングボタンを押します。 

青3回点滅= >5秒で青1回点滅に変わる 

「プルルルーツ下」と鳴ります。 

電源 OFF 

電源 ON 時に、3秒間ペアリングボタンを押します。 

ホ3回点滅 

「プルルルーツ i 」 と鳴ります。 

ペアリング 

電源 OFF 時に、8秒間ペアリングボタンを押します。 

ホ/青交互に点滅 

開掛よ、「プツプツ」と鳴り、接続完了瞄こ、「ピツ」 

と鳴ります。 

ボイスダイヤル 

選曲ボタンを、下へ4秒倒します。 

— 

「プツ」と鳴ります。 

リダイヤル 

選曲ボタンを、上へ4秒倒します。 

5秒間に青1回点滅から通話中になると、5秒 
間に青3回点減になります。 

「プツ」と鳴ります。 

着信応答 

着信時ぺアリングボタンを1回押します。 

5秒間に青1回点滅から通話中になると、5秒 
間に青3回点減になります。 

「プツ」と鳴ります。 

着信拒否 

着信時ぺアリングボタンを4秒間押します。 

5秒間に青1回点滅 

「ピポ」と鳴り着信拒否します。 

通話終了 

通話中に、ぺアリングボタンを押します。 

通話中5秒間に青3回点滅= >5秒間に青1回 
点滅に変わります。 

「プツ」と鳴ります。 

電池残量不足 

— 

30秒でホ2回点滅 

30秒ごとに、「プーソプーツプーツ」と鳴ります。 

マイクミュート設定 

通話中に選曲ボタンを4秒押し込みます。 

通話中5秒間に青3回点滅します。 

"「ピポ丄」と鳴ってマイクミュートになります。 

その後、3串よごとに「プーツプーツ」となります。" 

マイクミュート解除 

マイクミユート中に、選曲ボタンを4秒押し込みます。 

通話中5秒間に青3回点滅します。 

「ピポ下」と鳴ってマイクミュート解除になります。 

音量最大 

音量アツプボタンを押し続ける 

— 

「ピー」と鳴ります。 

音量最小 

音量ダウンボタンを押し続ける 

— 

「ピー」と鳴ります。 

A 2 DP 接続 

Bluetooth 未接続時に音量ダウンを4秒巧し続けます。 

5秒間に青1回点減= >5秒間に青2回点滅に 
なります。 

「ピツ」と鳴ります。 

音楽再生 

選曲ボタンを1回押し込む 

5秒間に青2回点滅 

「ピツ」と鳴ります。 

再生一時停止 

音楽再生中に選曲ボタンを1回押し込む 

5秒間に青2回点減 

「ピツ」と鳴ります。 

夕の曲へ移動 

選曲ボタンを上へ1回倒す 

5秒間に青2回点滅 

「ピツ」と鳴ります。 

前の曲へ移動 

選曲ボタンを下へ1回倒す。 

5秒間に青2回点滅 

「ピツ」と鳴ります。 

充電中 

へツドセツトを充電器にセツトする。 

ホ点灯 

— 

充電完了 

— 

消灯 

— 



SCMS-T に対応していますか。 

^本製品は SCMS - T に対応していますが、音楽再生機器が巧応していない場合、ワンセ 
グ等の音声出力ができません。 

へツドセツトのな電時間はどの程度お要ですか。 

^電池の状態によりますが、約2時間で充電完了となります。 

巧電しながら使用することがでをますか。 

^充電しながらご使用はできません。 

Bluetooth Classl の機器と接続することができますか。 

^接続することができます。 Classl 機器と Class ] 機器の接続時の通信距離などは Class ] 
のちのになります。 

まなるパ'—ジョンの Bluetooth 機器と接続でをますか。 

=>接続することができます。 Bluetooth は上位互換となりますので 、 Bluetooth Ver 2.1 機 
器と接続したときの接続手順は Bluetooth Ve 口.0の接続手順となります。 

EDR (Enhanced Data Rate ) 非対応の場合は、本製品の性能が発揮できない場合が 
あります。 

使用時にノイズが発生する。 

^ HFP や HSP での接続は、 A 2 DP や AVCRP での接続よりもヌ又ち向通信のため、音質のレ 
ベルが下がっております。 

無線ですので、電波の障害となる遮蔽物が間に入るとノイズの原因となります。 

マイクより音青が入力されなし、。イヤフォンより音寅が出力されなし、。 

与> Windows のコントロールノでネルより、才ーディオとサウンドデバイスの設定にて 
Bluetooth オーディオデバイスがミュートになっていたり、音量が下がっていないこと 
を確認ください。 

また、へツドセツト本体のボリューム (+) を数回押して音量を上げてくださし、。 

携帯電話との接続で、音が途切れる、ノイズがひどい。 

^本製品と接続した携帯電話を飽の中に入れたり、ホルダー等を使巧した場合、携帯 
電話の機種によっては、電波が態が悪化し音が途切れたんノイズが大きくなること 
があります。 

iPhone で曲の移動が出来ない。 

^お手持ちの iPhone 3 G /3 GS /4 と、第2世代 J •乂降の iPod touch の iOS のバージョンが 
4.0 .XJ •乂前の場合、 AVRCP に対応していません。 

お手持ちの iPhone 3 G /3 GS /4 と、ま2世代划をの iPod touch のの S を 4.1 な上にバー 
ジョンアップしてください。 


Ipp— mimm ^ 


其通聲品仕様 

無線インターフエース 

準拠規格 : BluetoothVe 口.1 +EDR ( Bluetooth ) Cla だ2準拠 

送信周波数範囲 

2.4 GHz 〜2.4835 GHz 

基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混 
信しませんが、これらの機器が 2.4 GHz 帯の無線を使用する場 
合は、混信が発生する可能性があります。 

通信距離 

約 10 m (使用環境によって異なります） 

通信出力 

最大 0.2 mW 

動作環境 

温度: 5〜40で、湿度: 20〜80% (結露なきこと） 


ヘッドセット仕様 


対応プロファイル 

HSP 、 HFP 、 A 2 DP、AVRCP 

対応機器 

目 luetooth 対広/《ソコン、 Bluetooth 搭載携帯電話 
(各プロファイル対応のこと） 

連続待受時間 

400時間 

連続通話時間 

最大10時間 

充電時間 

3〜4時間 

ケーブル長 

10 cm 

重量 

へツドセツト本体: 45 g 、 付属品込み：1 38 g 


制限事項 

. ヘッドセットの充電は、パソコン本体など 300 mA 於上供給可能な USB ポートを持った製品 
から巧ってくださし、。 

• 音声に関連するアプリケーシヨン (Windows Messenger、Windows Media Player など)は、 
Bluetooth ヘッドセットを接続または切断する前に終了してくださし、。該当するアプリケー 
シヨンが動作していると、才ーディオ入出力が正しく切り替わらない場合があります。スタン 
バイ、 A イバネーシヨン、シャットダウン、 Bluetooth デバイスの電源 OFF または掠くなどの操 
作を行う前に、音声に関連するアプリケーンヨンを終了し、 Bluetooth ヘッドセットを切断し 
てください。 

• Windows Live Messenger でチャットをしている際、ハウリングが発生することがあります。 
その場合、チャットウィンドウのマイクの感度を下げるか、才ーディオの設定を変更してくだ 
さい。 
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BBE について 

近年 MP 3 などのデジタル圧縮巧術によん音を効率よく記録、伝さするアプリケーン 
ヨンが増えています。 

この種のデジタルは、効率は良いのですが、高域の位相を正しく保てず、また多量の高 
調波が圧縮時に捨てられてしまいます。再生時には、高域のデコードがほ域よりも時 
間がかかり、高域がさらに遅れてしまいます。これはデジタル圧縮された MP 3 などが 
非圧縮の CD に比べ、曇って聞こえる巧由の一つです。 

この曇った音を回復するには、高域の位相を進めてやり、減哀した高域を若干ブース 
卜してやる必要があります。 

これを解決してくれるのが BBE です。 DVD やデジタル放ちなどの圧縮された音源ソー 
スも BBE を使う事によってクリアで原音に近い音を再現します。 


MachSBass について 

固定 Q のバンドバスフィルターを持つ MachSBass は、ある特定の周波数をブースト 
することでスピーカーの持つ f 氏域の再生帯域を広げます。 

その結果、 MachSBass はスピーカーのべース-リフレックス（バスレフ）の動作および 
効果と大変似ています。 Mach 3 Bass は、このポートチューニングを電気的に効率よく 
行い、スピーカーのコーンの振幅を無理に可動させることがなく負担を与えません。 


MachSBass 


本製品は 、 BBE Sound Inc . 
の巧術を使用しています。 


BBE Sound Inc . について 

BBE Sound Inc . は、米国カリフオルニアにおいて、全世界に 「 BBE ソニックマキシマイ 
ザー」などのプロ用機器の製造-販売および、 G & L ブランドのギター/ベースの製造- 
販売を行うメーカーです。 

BBE の製品は、世界中で、音楽業界や音に関わる多くの人々が BBE プロ用機器を毎日 
の仕事において活用しています。 

放送局でもラジオやテレビ局では収録から生放掛 こし、 たるまで BBE サウンド技術が 
採用されています。 

日本をはじめとして、カナダ、スウェーデン、韓国、など多くの国々の国営-民営放送で 
も BBE は使われています。 

また、 BBE 搭載機器は、米国の数百局ものラジオやテレビ局において、まさに必須のア 
イテムとして高く評価されています。 

詳しくは 、 BBE Sound Inc . のホームぺージをご覧ください。 
http :// www . bbesound . jp / 



参本製品は、電波法に基づく小電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明 
を受けています。従って、本製品を使巧するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、曰 
本国内でのみ使用できます。 

•本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、が下の事項をおこなうとま律で罰せられることがあ 
ります。 

-本製品を分解/改造すること 

•本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと 

皇太制且,+、かの損己 Ff で化田 I か、アイド卞い 

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、 2.4 GHZ 付近の電波を使用しているものの 
近く觸境により電波が届かない場合があります。） 

•本製品は、於下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 

.産単.科学 . P 療用機誤 

•工場の製造ライン等で使用されている移動体識別巧の無線局 
①構内無線局(免許を要する無線局） 

③特定小電力無線局(免許を要しない無線局） 

• AirStation 觀品、無線 LAN アダプター製品 
•無線機能を搭載した LinkStation、LinkTheater 


参本製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、が下の事項に'ま意してくだ 
さい。 

1本製品を使用する前〔、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定か電力無線局が運用されていなし、こ 
とを確認してくださし、。 

2万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉のま例が発生した場合は、速やか 
に本製品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてくださし、。 

3その化本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉のま例が発生した場合など何 
かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせくださし、。 


使巧周波数帯域 

2.4 GHz 

蜜調ち式 

FH - SS ち式 

想定干渉距離 

1 0 m が下 

周波数変更の巧否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特 
定/」\電力無線局」帯域を回避不可 


7-が下のような^ッセージが表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 


iHFP / HSP の場を 


6 , BSHSBE 11 のアイコンのところで、ちクリックしサブメニューを表示します。 
そして、[ペアの確保]を選択します。 




ルの巧集のまそがも'がスロ(か_ツ"ルのに ( H > _ _ 

- え I / iC 对ル 。 i I よ j X 与 I 區お10 夕 


n □巧 

な 


I アドレス⑩阳 My Bluetooth 
オーディオ fe よ oe デオデバイ 


つ 曰 巧れ 


H くめ） 

1りスフ□-ラ 


ぶ - 

] ンピュ- 

な^ 

時 …レ 

_巧$ねよけ〕ードレスIIま 


好 


8, 


巧 


夕 


1 


お客様や他の人々への危害や損害を未巧に防ぎ、本製品をを全にお使いいただくため 
にずっていただきたい事項を記載しました。 

正しく使巧するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。 
なお、本書には弊社製品だけでなく、弾社製品を組み込んだパソコンシステム運巧全般 
に関する注意事項も記載されています。 

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱いを誤ったため 
に生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了 
承ください。 

使用している表示と給記号の意味 


( 


( 


( 


警告表示の意は 


お記号の意巧 


A \ 危巧 


禁止 

す 

強制 

す 


本製品を火のや、電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本製品を加熱 
したりしないでくださし、。 

破藝、発火や火傷の原因となります。 

本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の 
治療を受けて下さい。 

目に障害をちえる恐れがあります。 

本製品のを電には、必ず本製品付属の接続ケーブルを使用してください。 


禁止 

面 

禁止 


プラグ、ジャックの端子をショートさせないでくださし、。 

発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。特にコインやネックレス、ヘアピンなどの金属製品といっしょに携 
帯•保管しないでください。 

直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでくださ 
い。 

破裂、発火や火傷の原因となります。 

本製品の分紹•改造飄を自分でしなし、でくださし、。 

発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお 
断りすることがあります。 


A 警告 


〇 


本製品を取り付け、使用する際は、おずパソコンメーカーおよび周边機器メーカーが提示する 
警告•注意指示に従ってくださし、。 


液体や異物などが内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFF にし、コン 
^セントから電源プラグを抜いてください。 

を源^ミグをそのまま使用を続けると、シヨートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまた 
はお買い求め販売店にご相談ください。 

® 煙が出たり異臭、異音がしたら、/た/コン及び周辺機器のスイッチ OFF にしコンセントから電源プラ 
グをないてください。 

取原ミ之グをそのまま使用を続けると、シヨ_卜して火災になったり、感電する恐れがあります。鞋社サポートセンタ_また 
は、お買いホめ販売店にご相談ください。 

本製品を落としたり、強い衝撃をちえたりしないでくださし、。ちえてしまった場合は、すぐに電 
W 源スイッチを OFF にし、コンセントから AC アダプターをおいてください。 

ミそのまま使用を続けると、シヨートしてか災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまた 
は、お買い求め販売店にご相談ください。 


〇 

強が 

(§) 

水場での 
巧巧禁止 


接続ケーブルは、がず付属品（または指定品）をご使用ください。 

付属品（または指定品）が外をご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあります。この場 
合、発煙や発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。 

風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本裝品を使用しないでくださし、。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 


Q 

禁止 

ぶ 


濡れた手で本製品に触れないでくださし、。 

パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コ 
ンセントに接続されていなくても故障の原因となります。 

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取りおい方法を理摇した大人の監 
視、指導のもとで行うようにしてください。 


〇 


プラグ、ジャックの周逊〔ほこりが付着している場合は、乾いた巧でふき取ってくださし、。 
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。 


お問い合わせ 


お問い合わせについては、《下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 

マニュアル（印刷物、添付 CD 等）をご確認ください。 


弊社ホームページにて 


最新 FAQ 情報、最新のドライバーダウンロードを ご確認ください。 

http://buffalo-kokuyo.jp/support/ ^ 


ホームぺージ 


上記で改善しない場合は、 サポートセンターへ お問い合わせくださし、。 


Web でのお問い合わせ巧 


http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/ 


FAX でのお問い合わせ先 


050-5805-9384 


電話でのお問い合わせ先 


※電話番号はお掛け間違いのないようにごま意ください。 


ACA 31^9 9177 巧〜止（日•祭日、年未年始除く） 

U 3 U -ク lO ク-ク ■ / / 9:30〜12:00/13:〇〇〜18:00 

^^050から始まる IP 電話を利巧しています。 


修理品の発送先 (A) 

<送付先> 

干 470-1 121愛知県豊巧ホ西川巧島原 1-1 

バッファローコクヨサプライ修理センター巧 


保話契約約款 


は、おぎなが晴入された弊社製品につ I 
:保証契約を取り消すことができますげ、 
;律上の権利が制限されるものではあり 


この約孰ホ、 

い場合は 1 
客様のを律. 

第1条淀歲 
1このが]款において、「' 
2この約款 I 
ます。 


I について、修理に関する保証のを件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定されたを項に同意頂けな 
取り消すことができますげ、その場合は、ご睛入の製品を使用することなく販売店または醉社にごあが下さい。なお、この約款により、お 
.りません。 


保証書 J とは、保な期間に製品が巧瞎した場合に巧社が修理を行うことを巧した重要なな巧書をいいます。 
において、「巧跨」とは、お客様が正しい使用ちをに基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しないが 


いし、 


こ嚇槪に臥て、「細とが製ピ 
このが]款において、「巧償保証 J と 
この約款において、「有償修をと 


ts 製品ろ職した齡、贈が MSr お当^!いいます。 

とは、この約款に規定された条件により、おながおぎ様に対し巧償修理をお約まずることをいいます。 

5この約款において、「有償修をとは、製品が巧瞎した場合でちって、な償保証が適巧されないとき、おち様から費巧を頂載して辟社が巧う当該 
巧障個所の修理をいいまず。 

6この約款において、「製品」とは、薛社が販売に際して捆包されたもののうち、本体部分をいし、、付属品および添付品などは含まれません。 

第2を撫憤ぉ証） 

1製品が巧廣した場合、お客な肤保証書に記載された保お期間内に巧社に巧し傻理を依頼することにより、お償保証の適用を受けることがで 
きます。但し、:欠の各号に渴げる場合は、保な期間内であってもな憤保証の適用を受けることができません。 

2傻理をご依賴される瞭に、保証書をご提示頂けない場含。 

3ご提示巧いた巧証書が、裝品るおよび製品シリアル No 等の重要ま項がホ記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場 
さ、または裝品に表示されるシリアル No 等の重要ま項が消去、削臉もしくは改ざんされている場合。 

4販売店様が保な書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご睛入日を巧認できる書類（レシートなど)が添付されていない場 
合。 

5おさ様が製品をお買い上げ馬いたを、お客様による運送または移動に際し落下または衝單等に起因して故障またはお損した場合。 

6お客様における使巧上の誤り、不当な改造もしくは修理、また肤睹社が指定ずるものなかの機能との接病により巧廣または破損した場合。 

7 乂欺地涅、落雷、風水害、その他天を地変、または、異常電圧などの外部め要因により、巧障または破損した場合。 

8消耗部品が自巧摩耗または自巧劣化し、消耗部品を取り換える場合。 

、お客均 


9前各号に得げる場合のほか、巧障の, 


客様の使用ちまにあると認められる場合。 


こ例姻?の規定[なる觸肤巧のを号に規定する絲快下 T — 実施しまあ 

1修理のなな!時には黏虽を殿: t 觸センターにこ准がくださし、。算社髓センターにつし、ては各製品添付のマニュアル(軍子マニュ乃レを含みます)またはバッケージ 
をごお認〈ださし、。尚、送科は送付元負担とさせていただきます。また、ごを付喊こは宅配垣など送付控^夕まるち法でご送付くださし、。郵送は固〈おがり致します。 

2修理は、製品の分招または部品の交換もしくは巧修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合に 
は、保な対まの製品と同等またはそれな上の性能を有する他の製品と巧換するきにより対応させて巧（きがあります。 

3ハードディスク等のデータ記憶尝置またはメディアの修理に原しましては、修理の巧客により、ディスクもしくは製品を巧換する場合またはディ 
スクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、僅理の際、脾なは記憶されたデータについてバックアップを作成いたしませ 
ん。また、巧社は当該データのお損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 

4無憤修理によリ、交換された旧部品または旧製品稱ま、跨なにて適宜巧案処分させて頂きます。 

5有償修理によリ、交換された旧部品または旧製品等についても、掉社にて適宜巧案処分させて頂きますが、 

らお巧らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 

第4を(免責事項） 

1お客様がご辑入された製品について、巧社に巧意または重大な過失があった場合を陈き、巧 


穿不還巧または不法行為にちづく損害賠償責任 

は、当該製品の購入代金を限度と致します。 

2おを席がご睛入された製品につして、隠れた駐肢)银つた場をもこの規定にかかわらホ妨1にて当^1]»?«しまが織のなし鄉品または同等品に交巧 
致しますあ当!^(巧づく損害賠憤の責になじません= 

3薛社における保邸よ、お客様がご構入された製品の機能に巧するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装*について、記憶されたデータの消失 
または巧損についてお証するものではありません。 

第5条(ち如範囲） 

この約款肤日本国内においてのみ有効です。また巧外でのご使届につきましては、おなはいかなるイ呆なもいたしません。 


•製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に辑入された 
製品とは一部異なることがあります。 

• BUFFALOTM は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社裝品名は、一般に各社の商標 
または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記载していません。 


株式会社バッファローコクヨサプライ 
BSHSBE 11 シリーズ取扱説明書 


第3版発巧2011/8/26 
KM 日日-日 138-03 


ここではいンズフリ ー] を例にペアリング作業を行います。 
おめの方の操作は、 A 2 DP の場合と同じです。 

まず、 「 A 2 DP の場合」を参照し、1〜8まで操イ乍してくださし、。 


9. な下の画面が表示されますので、 「 VoIP コールをハンズフリーデバイスに拉送」の 
欄のち端にあります腊綿をクリックします。 


10 . が下のように 「 Bluetooth 才ーデ‘イオを BSHSBE 11 ハンズフリーデバイスに接続し 
ました」と表示されたら、接続完了です。 

ダイアログボックスのち上の [ X ] マークをクリックして終了してください。 


7?イルの *モが b ち (ZA り曲ツ-ルのヘルフ(が 

J ちる’ 


心 凶 


/ なま.' フォ , W ち 占 


アドレス必|〇 7イ BluetootM 防 HSBE11 




3 j 巧れ 




ま楽ち6 く 

この化おを巧用して、ステレ3ヘッドセットをコンピュータこ巧巧 t て音おち巧くことがでさます oP 月化する口3、「巧轨 _2!L- 
ボタンを巧してぴぷ 1。 - 


BL, t -i: イーディ3を 

BSHseeu ステレホすーデイオデバイスIこ巧巧しました 广 .1’ 


-ルを M ンズフリーデバイスに坛を 
この视ををほ巧して、 Skype り々のおきこお保 • ゆ、ンズフ J- デ ;V イスで巧杏することびできます。 RS をすな： :13, 
. . . てくだみ 


「巧椅 J ボさンを巧 L ■てな 


11. 本製品が接続されますと、タスク ト レイの Bluetooth アイコンが白 （ 0 ) から緑 
( (3 ) に変わります。 

け上で、/《ソコンに標準搭載の Bluetooth 機能、または別途お買い巧めの醉社製 
Bluetooth レシ/ く一等との接続は完了です。 

レシーバーとの接続を切断する場合は 、 My Bluetooth 画面から 「 BSHSBE 1 1」アイコンを 
ちクリックし、欄く]を選択します。 

巧に表示された画面で、脚断]をクリックします。 


マルチペアリングとは最大8台の Bluetooth 機器とのペアリング情報を記憶する機能です。本 
製品とペアリングを行った Bluetooth 機器は接続操作をするだけで使用できます。（接続操 
作方まは各機器のマニユ乃レをご参照ください） 

ペアリング情報が8台な上になった場合は最も古いペアリング情漸こ、新しし、ペアリング情 
報が上書きされます。 

<接続切り替えち';去> 

1. 本製品の電源が ON になっていることを確認します。 

2 . 乂前に接続していた Bluetooth 機器の Bluetooth 接続 ( Bluetooth 機能)を OFF にする、 
または電源を OFF にします。 

3 . 接続したい Blue 扣 oth 機器(ペアリングミきみ)の接続操作をします。 

L 乂上で完了です。 

《同時に接続できるのは1台のみです。 

※ペアリング情報を上書きされた Bluetooth 機器は再度ペアリングを巧わなければ使巧で 
さません。 


I. ミ .. 


脈の場を 


本製品を初めてお使いになるときは、ペアリング(接続の認証)を巧わなければなりません。 
ペアリングは、二つの機器間で固有の接続です。一度ペアリングをされましたら、同じヘッド 
セット-レシーパ'—間では、再びペアリングをする必要はありません。 

X 認証用の/スキーが要ホされましたら「1234」を入力してください。 

X 鮮社醫 Bluetooth アダプター BSHSBD 04 BK ( Motorola 留の Bluetooth S ね ck を使用）を 
使用した場合の画面です。お使いの環境によっては画面、操作ちまがまなる場合がござ 
います。 

X 巧続に失敗する場合は再度ペアリング作業を行ってください。 


1 , 本製品の電源が OFF になっていることを確認します。 

履源が OFF になっていない場合は、本製品の電源ボタンを約2秒間、赤色 LED ラ 
ンプが点滅するまで押し続けて電源を OFF にしくださし、） 

2 , [スター ト] —[(すべての）プログラム]— [ Bluetooth ] — [My Bluetooth ] を選択し 
ます。 

3 , 本製品の電源ボタンを約4秒間、青色 LED ランプとホ色 LED ランプが交互に点滅す 
るまで押し続けてくださし、。 

にの操作で本製品がペアリンクモードになり、 Bluetooth の接続待ちが態になり 
ます） 


4 . iMy Bluetooth 」 の画面が表示された6、 [ F 幻を巧して検索を始めます。 


乃イルの巧実の去示 M 石'巧 CAO 

<w ッ-化 m 


困 

A なモ 

-丸, W - 

)9 aiEn ■'互 


ド f レス皿 lOMyBlu。 心* 



こ j d 巧れ 
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t 巧ましてくで？ c、 






検索結果が 、 「My Bluetooth 」 の画面に表示されます。 
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8 . ペアリングが終了したら、再度目 SHSBE 11 のアイコンのところで、ちクりックしサブ 
メニューを表示します。 

そして、[開く]を選択します。 



9 . が下の画面が表示されますので、「オーデイオ」の欄のち端にあります[接続]をク 
リックします。 


KE 


フ7イルのお SM ら•巧; A りみ）_ツ-ル m け担）_ 

な 民る’な.' 巧 巧 串む 加げ_ ，ち 占 


アトレス屯)|〇マイ BluetcnthVBSHSBEH 


[•r ■ 


U 巧れ 

一 つ 


巧 


さ美夕6 く 
この 视 能を 閒し 
ボタンを巧してくだ 


y し P テレか化巧心ビ-化往场して音剛くこ邸巧主す•剛けなな曉 


voi 口—ルをバンズフリーデ;、■イスに e さ 

この1出巧ミほ用して、 Skype りみの新畫Iこわ風の J 、ンズフ J- デ; i イスで応客するこな!巧きます。巧抬するには、 備 

「巧扬 J ポタンを机て化 3U 


10 - J ■乂下のように I Bluetooth 才ーディオを BSHSBE 11 ステレオオーディオデバイスに 
接続しました」と表示された6、接続完了です。 

タイアロクボックスの右上の LX 」 マークをクリックして終了してください。 


而而邮 Hi, 邮1 

フ7イルの左が W ら夕 

1. •人が A) ツール m A 化ブ (H) 
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:巧巧して音笑を巧くことができます。 P4 化する13 3、「巧巧 J 切れ 


化のールさ M ンズフリーデバイスに居き 

このな巧を巧用して、 Skype からのま階こお麻•ゆバンスコリ-デバイスで巧奋することザでき主す。巧始する1]3、 な.’- 

「巧巧 J ボさンを巧 L てくどみ k 


piiii.tu.." レ] —J ua 

Ibshsbeu ステ レがーティオ デバイスに 巧巧しました 鹽 


1 ， 本製品が接続されますと、タスクトレイの Bluetooth アイコンが白 （ Q) から緑 
•) に変わります。 

が上で、パソコンに標準搭載の Bluetooth 機能、または別途お買い求めの弊社製 
Bluetooth レシ/ く一等との接続は完了です。 

レシーバーとの接続を切断する場合は 、 My Bluetooth 画面から 「 BSHSBE 11」 アイコンを 
もクリックし、欄く]を選択します。 

次に表示された画面で、脚断]をクリックします。 


A 注意 


tk パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に 
??従ってください。 

0 静電気 t なる舰員を防ぐため、ホ製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど)に手を触 
れて、音体の静電気を取り除くよラにしてください。 

3 ^人体からの静電気献本製品を破損、またはデータを消失•破損させる恐れがあります。 


» 


動作環境内巧て〜40て）でお使いくださし、。 

ほミ晶時には、本製品（電池)の性能が低下することがあります。 


S) 


0 本製品の取り付け/取り外しや、ソフトウエアをインストールするときなど、お使いの/《ソコン環境を 
少しでも変更するとをは、変更前にがず/ くソコン内(ハードディスク等)のデータをすべて M 0 デ'ィス 
® ^1ク、フロッピーデ f スク等にバックアップしてくださし、。 

誤った使い方をしたり、巧障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害 
を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、幣 
社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

次の場抓こは設置しないでくださし、。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を 
及ぼすことがあります。 

•強い磁界が発生するところ 
•静電気が発生するところ 

•温度、湿度が/かコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ 
^巧障の原因となります。 

•振動が発生するところ 
^けが、故瞭破損の原因となります。 

•平らでないところ 

一転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 

•直射日光が当たるところ 
•火気の周辺、または熱気のこもるとこ 
^故障や変おの原因となります。 

•漏電または漏水の危険があるところ 
^故障や感電の原因となります。 


故)原因とを 
!:ころ 


シンナーやベンジン等の有機落剤で本製品をがかないでくださし、。 

^ 本製品のよごれは、乾いたきれいな巧で拭いてください。';ちれがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ま 
S A せ、かたくしぼつてから巧きとつてくださし、。 




充電が終わったら、ケーブルを巧いてくださし、。 




本製品を廃棄すると对ま、地方自治体のま例にがってくださし、。 
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。 

本製品には、リチウムポリマー電池 ( Li - Po ) が使われています。 


n 本製品は定期的に巧電してください。 

^ 本製品に内蔵されている電池のせ能が劣化するのを防ぐことができます。 





か'、 h ->’ '中'ディ3を 

1 BSHSBeil ；^ テレオすーディすデ) V イスに巧巧しましたド 



A 

A は、警告•を意を促す記号です。 A の近くに具体的な警告内容(例： A 感電ま意)が描 
かれています。 

0 

〇に斜線は、してはいけないま項(禁止事項)を示す記号です。 

〇の中や近くに、具体的な禁止ま項が描かれています。（例： ® 分解禁止） 

• 

•は、しなければならない行為を示す記号です。 

•の近くに、具体的な指示内容(例:®プラグをコンセントからおく）が描かれています。 


A を巧 

絶対に巧ってはいけないことを記載しています。この表示のま意き項を守らないと、 
使用をが死 t または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内 
容を示しています。 

A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示をずらないと、使 
用者が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ま意 

この表示のま意き項をずらないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想 
定される内容をちしています。 



安全にお使ぃぃただくために必ずお守りく 
ださい 
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タタ 












































































































































































































































































































































































































































